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* SOhjKCT: HTI 4804/5146 

Requested by L. Fondren 

4804 = MlBL = Red S53 and Black W57 = Control Cambridge 100 Cigarettes 

514:6 = MlBH = Red W57 and Black S53 = Experimental Merit Ultra Lights 100- 
Cigaret t es 

The experimental Merit Ultra Lights 100 cigarettes (M1BM) were different 
from the control Cambridge 100 1 cigarettes (MlBL) in the following characteri¬ 
stics: tar and nicotine deliveries, puff count, filter efficiency, total and 
filter RTD, filter dilution, and total alkaloids. 


Control 


Experimental 


Cambridge 100 


Merit Ultra Lights 100 


IBM Code 

MlBL 

HTI# 

4804 

Smoke 


Butt Length, mm 

39 

FTC Tar, rag/cigt. 

3.4 

Nicotine, mg/cigt. 

0.30 

Puffs/cigt. 

9.4 

F i 11 rat ioni E f f. , % 

70 


Ml BM 
5146 

39 

5.0 

0.37 

8.0 

65 


Cigarette 


Total RTD, in. of 

h 2 o 

5.5 

Static Burn. Time, 

, rain. 

6.5 

Length, mm 


99.7 

Circumference, ram 


24.7 


4.9 

6.0 

99.7 

24.6 


Paper 

Additive, type 
Porositv. sec. 


Cit. 

14 


Cit. 
12 ' 


FiIter 


RTD, in. of H 2 0 

6.6 

Length, mra 

31.6 

Weight, g 

0.23 

Tipping paper length, mm 

36 

Dilution, ~ 

62 


5.9 
31.6 
0 . 22 
36 
52 


Filler 


Total alkaloids, % 

1.98 

1.76 

Total reducing sugars, 1 

3.8 

3.6 

Wt. of tob., g 

0.670 

0.661 

a 

Rod Density, g/cc 

0.203 
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